ALBIN Abdank WYCHOWSKI 


starszy inżynier i szef biura telegraficznego 
przy c. k. kolei państwowej, 


urodzony dnia 9 maja 1844 roku, zmarł po krótkiej i eiężkiej chorobie 
opatrzony św. Sakramentami dnia 5 września 1898 roku w Kalten- 
leutgeben koło Wiednia. 


o. T= 


Pogrzeb sprowadzonych zwłok odbędzie się w ponie- 
działek dnia 3 października o godzinie 4 popołudniu 


z ulicy. PAWIEJ na Creta BirakoWSKI. 


